y 


S.P. 


dr med. WLADYSLAWA 


FERSTER 


SPECJALISTA GINEKOLOG 
NAJUKOCHANSZA MAMA, BABCIA i PRABABCIA 


przezywszy lat 90, opatrzona Sw. Sakramentami, 
zasneta w Panu dnia 26 sierpnia 1996 r. 


MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmartej odprawiona zostanie w poniedziatek 
dnia 2 wrzeSnia 1996 r. o godz. 11.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastapi odprowadzenie Zmartej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiaja pograzeni w gtebokim smutku: 


SYNOWIE, SYNOWA, WNUKI, PRAWNUCZKA i RODZINA 


Prosimy o niesktadanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Lazarza 19, tel. 21-24-80 


